

KUCQCONO 

RBs IttSHO 38407 

RE PARA TO) RZFEREHCE. RESULTS FIEU) IRVESTIGATIOHS OR KM-50, 
53, 54, 55, 57, 58 porrarded 757-CFGmr. km-66 awaitiro kbcapor retort, 
results ok IQI-U3, 44, 45, 48, 5?, ^4, 65, 69, 70, 71 bedio touched 

IMHEDIATKLr. KM-38 CAKCELISD FOR SECUEITT REASONS. 
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